RadioShack 


Cargadores de Pilas 
I-C3® de 15 Minutes 

23-038 & 23-039 


EstE increfble sistErra de carga de pilas I-C3 carga 
pilas l-C3detarrano AAo AAAen 15 rririLtes 
o mEnos. Tarrbien catga pilas de NiMH o NiCd en 
el transcurso de la noche. El rrodelo 23-038 catga 
hasta dos pilas a la vez, y el 23-039 hasta cuatro. 


23-038 

1. Coloque las pilas en el corrpartinierto de 
carga de la Ibrrra indcada por Ics sfntxtiGS 
de polaridad (-l-y-) narcadcs. Introduzca el 
extremo pcsiti\43 (-f) primerD, ydespufe 
oprina el extrena negativo (-) piano, hasta 
que la pila quedefitTrenantEfijaensu lugar. 

2. Con un mcMniento oscilantE extraiga la 
clav/ija de la parte posterior del catgador, 
ydespufe conecteel catgador en una tana 
de corrientE estandar de pared. 




23-038 





23-039 



23-039 


Coloque las pilas en el corrpartirrientD de catga de la fbrrra indcada por los 
sfrrtxilos de polaridad (-l-y-) narcados. Introduzca el extrerro positive (-t) 
prinarD, y despufe oprina el extrerro negativo (-) piano, hasta que la pila 
quede firrrerrertE fija en su lugar. 


Conecteel extrerro pequeho del cordon del adaptadoren la parte superior del 
catgador, ydespufe conecteel adaptadoren una tiDira decorriente estandar 
de pared. 


Solucion de problemas 

Si la luz\erdeoel ventilador no endenden, osi esta destellando dcha luz: 

• PosiblerTente no est^ bien colocadas las pilas. VLielva a colocar las pilas, oprirrieridofiiTrerreritEcada pila an la parte inferior del 
corrpartirrientD de carga. 

• PosiblemEnteest^dahadas las pilas. Cr^edeutilizarestas pilas. 

• El catgador esta fijeradesutErrperatiLjadefurTcionarrientD. Si por^errplo, sed^ael cargadordentiodeunveKculo durante el vetano 
oel inviemo, la tErrperatiLia del catgador puedequedarfueta del IrTtervalo norrral. Perrrita que el catgador alcance la terTperatura del 
irterior artes de \ol\er a encenderio. 


Notes acerca del 
funcionamiento 

• El dodo lurriniscentE\erdey el \entiladorse endenden 
para indcarque estan cargandose las pilas. El dodo y el 
vetTtiladorse apagan una \«z teminada la opetacidn 
de carga. 

• Cuando se temine la opetacidn de carga, usted puede 
cotTtinuarcargando a catga lenta las pilas d^atTdolas en el 
catgador. Si desconecta el catgador, retire las pilas. 

• Solo seoye el vetTtilador cuando el catgador esta cargando 
pilas I-C3. 

• El catgador fue dsehado para usarse con pilas recargables 
I-C3 de 15 rrinubDS. Estas brindan un deserrpeho dptimo 

y perrriten logtarel tierrpo de carga rras rapido. 

• En este catgador pueden cargarse pilas recargables 
regdares de NilVH (hidoro rretalico de nt'quel) o de NiCd 
(nt'quel-cadTio) de tarraho AA o AAA peto deben cargarse 
tiDda la noche. 

• Puede cargar pilas de tarraho AA y AAA al rristro tierrpo. 

• No cargue pilas recargables I-C3 de 15 rrinubDS y pilas 
rtotrrales de NilVH o de NiCd al rrismo tierrpo. 

• Las pilas I-C3 pierdengradualrrentesu carga cuando se 
guardan y no se usan. Para obtener un deserrpeho dptimo 
de las pilas, vuelva a cargarias atTtes de utilizarias. 

• Noes necesario denar corrpletamErttE la carga de las pilas 
I-C3 antes de vdver a cargarias. 


Instrucciones de seguridad 
importantes 

• Este rranual cotTtiene irrportantes instrucciones de seguridad 
y funcionarriento. 

• Antes de utilizar el catgador de pilas, lea tiodas las 
instrucciertesy las itodcadenes deprecaucidndel catgador de 
pilas, de las pilas yde los ptoductios en los que se errpleen 
pilas. 

• Para reducirel riesgode Lnaexplosidndelas pilas, sigatodas 
las instrucciones de funcionarriento y las rrarcadas en el 
catgador yen las pilas. 

• Las pilas pueden calentarse durante el procesode carga. 
Tenga precauddn al rran^arias. 

• Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, solo cargue pilas 
recargables I-C3, NiMH y NiCd. Ottos tipos de pilas podian 
estallar, causando asf lesiones corpotales y dahos ffsicos. 

• Nunca irterTte cargar pilas alcalinas ode cinc-carbono no 
recargables. 

• No cargue pilas alcalinas recargabies (renovabies) en este 
catgador. 

• Para reducir el riesgo de una descarga electrica, desconecte 
de la torra de corriente el catgador antes de lirrpiario. Nunca 
surretja en agua ni en ningun otro Ifgudo el catgador. No 
exponga el catgador a la Iluvia ri a la nieve. 

• Nunca desarrre el catgador ni altere la clavija. Con ello puede 
producirse una descarga electrica. 


Garantia limitada de un ano 

Esbe produetD esta garantizado por RadicShack contra defee t p s de fabricadon en el n^terial y n^notdeofcra bajo condiciones nonrales de uso (dLrarte Ln ano a partirde lafeche (decxxrpraentiendas 
propieefad de la Q-rpresa RadioShack; franqUciasydlstribLidofesautDrizadcsdeRaciGShack. EXCEPTUANDO LO AQUI ESTABLECIDO. RadioShack NO OFRECE GARANTIAS EXPU'CITAS Y LAS 
GARANm'AS IIVPUCITAS, INCLUYENDO LAGARANTTIA DE QUE EL PRODUCTQ PODRA SER COMERCIAUZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECIFICO, TIENEN UNA DURACION 
UMITADAALPERIODODE VIGENCIADE LAS GARANm'ASUMITADAS AQUI EXPUESTAS POR ESCRITQ. EXCEPTUANDO LOAQU! ESTABLECIDO. RadioShack NO TENDRARESPONSABIUDAD 
NI OBUGACIONALGUNAHACIAELCUENTTE U OTRA PERSONAO ENTTICADCON RESPECTO A LAS RESPONSABIULV^DES. PERDI CAS O CANOS CAUSADOS DiRECTAO INDIRECTAMENTTE 
POR EL USOUOPERACIONDELPRODUCTOORESULTANTTES DE UNAVIOLACION DE ESTAGARANTTIA. INCLUTENDO PERO SIN UMTTAFtSE A CANOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA 
PERDiCADETlEMPO. CATOS, BIENES, I NGRESOS OGANANCI AS, O CANOS INCH RECTOS. ESPECIALES, INCIDENTALES OCONSECUENCIALES, AUN SI SE h1ANCmFICADOARaci<3ShackC)E 
LA POSIBIUCADDE TALES CANOS. 

AgLrtos estados no perrritEn linitantes a la dLradon de Lr»a garantfa irrplfcita ri la e<dusi6n o lirritacion de los (dcBTOs incidertales o c o nsecuenciales, por lo que es posible que las lirritadones 
oe>«dusi(Dn6s rrendonadas rrfe arriba puedan noser deapUcadon. 

En caso de c tefe ctp del producto dLrante el perfodo (de garartfa, lleweel prcxductoyel recibo (de corrpra <que sir\^ (de corrprobante (de la 1e d ~B de <3Drrpra a cual(quiertienda Radl(3Shack. Saixosi la ley 
(dispone locontrario, RaidicShack a su opcion; (a) C ( 3 n egrael defecto teparando el prcxductD sin cargo algixTO por C ( 3rTponertes y rmno (de (3bra; (b) reerrplazara el proiductD por otro igual o(de 
caracteristicas sirrilares; o (c) reerrbolsara el precio (de (3orrpra. Tbdos los proiductrDS y C(3rTponertes reerrplaz a ctos, asf como los proiductDS cuyD (ODSto es reerrbolsa(±), pasan a ser propiedad (de 
RadiDSlTack. Pueden utilizafse<ucrrporTa~te 5 yprodu(dosriugvosorea(ior~idlci(3rTados para lle^aracaboel servicio(degaart]a. I net rnrrpn n p-rfyaci y pmri » u naparylnR n rT=Frrpl;37arln<^ petAn 
por el penodo rerranente (de la garantfa orignal. La reparad(5n o sustitudifn (del pro(ductDnoser^gcrtLitas(despufe(delaexpiraci(f)n(del perio(do (de garantfa. 

Esta garantfa no CLtre: (a) (dahos oax^riascausadas por oatribubes a causa fbrtiJta, abuso, acci dente , rral uso, usoanorrmi o irrpropio, lalta de a te n ci(Dn a las InstrLodones, ir bta laci(5n o rra n t En irri er to 
IrTpropio, alteradtfrv cafda (de rayos u otra inddenda (de e>cesi\o \oltaje o ctjrrie n tE; (b) reparad(3nes no e fa - tuatdas por Ln taller autorizado por RacioShack; (c) (jo ns uribes tales corro fusibes o pilas; 
((d) (dahos a la aperienda; (e) cosUjs tde tia n spoite, enx/fo o segiro; o (f) c(jstrjs tde retoDgicte, instalaci(5n, serx^do (de ajuste o reinstalad(Dn. 

Estagaranb'a leot o r g a (derechos legales espedficos, si ben tarrb^ puede tener (Jtio s (derednos que x/ai an de Ln estatdo a (dro. La tra(ducxd(fin al espahtd se proyee solarrertE para su (33nyenienda. 

En caso (de dscrepandas ertre las x^rsi(3nes en ingl^ yenespehol, prewalecera lax^rsionen in^s. 

Ra(dl(DStTack Custur r t*r Relations, 200 1^(3r Street; Gth FI(3or, Fort\A/fcrthv TX 76102 12^^ 
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